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^T»nnF. BE PREPARATION DU RECAL E T DTI MTX - DEPISTAGE RAPIDE ANABO 
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RempUr Venregistrement E-PMIX-04 


OPERATIONS 


MATERIEL 


RECAL H 1 M1XMS2 


Prise d'essai = 

3 mL de tampon pH 

6^ 


Prise d'essai = 

2 niL de bUnc urinaire 

+ 1 KiL de tampon pH 

6i5 


Tubes 16x100 
Pipette] -5 1^ 
C6nes ~ 


y^ 


•\# 


Ajouter 50 jiL de 

RecalH 


Ajouter 50 jiL de Mix 

MS2 


Ajouter 100 nL de 
THC-M 


A pter an voitex 


Ajouter 100 jiL de SIm02 


Seringues de 50 jiL 
Seringues de 50 jiL 

Vortex 

Pipette Eppendorf & d^placement 
positifctconibitips 


A piter au voitex 


I Vortex 


AjouterlOO^Lde tampon pH=li I Pipette Eppcn_dorfad6placemeE.t 
I positii 


A pter au vortex 


positif ct combitips 

Vortex 


Ajuster 4 pH = 9 en ^tant au vortex 


~1 Papier pH7-14 
1 Voitex 


CONFIDBfflEL 

RfeACrn^ ET PRODtJlTS 


Blanc urinaire < 5 jours (CH-FR.1) 
Solution tan^n pH 6,5 (CH-FR.1) 


Solution de RecalH (CH-FR.1) 
Solution de mix MS2 (CH-FR.1) 

Solution de THC-M: STUP 32 
(CH-FR.1) 


Solution dc 17am6fliyltestost6rcme 

+ Androstirone D4-glucuionide + 
salbuD3(CH-FR,l) 


Solution tanqwn pH 1 1 


Flacons con^jte gouttes K2C03, 
CH3COOH 


CentrifuRcr 5 min 


Tiansvaser le sumaBcanl 


Extraire par SPE seloc la mithode ANABO 
CfI-N-25etI-M-01 


Evaporer jusqu'S s&hage complet 

(de 20 a 30 min) . 


Centrifiigueuse ^ 4000 tr/min 

Tubes & bimolyse 12,5x100 

Gilson ASPEC XL4, cartouches Bond 
Elut CI8, 200mg/3mL, bouchons 
d'itancliiiti , tubes & himolysc 12,5x75 

Bain S sec a 60 °C + Soufilettes Azote 


!J RANGE QUALITE 
LNDD 


Sous U hotte et a temperature ambiante 
Ajouter 50 nL de rtactif H et bouciier les tubes 


Seringue 

Bouchons pour tubes 12,5x75 


Solution de rfactifHCfM-P-03B 
(CH-FR.1) 


Apter au vortex 


^ Vortex 


D6river20min460°C 


: 


Conditionner en vials prialablement identifiis 
selon I-TRAC-01 


Bain a sec 
Tubes fennis 

Vial polypropylene i insert 200 nL 
C^sule a serttr 
Pipette, c6nes 200 jiL 


APPLICABLE le 


3 NOV. 2005 


USADA 0040 
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